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बिसी, गृहस्पतिवार, अगस्त 12, 1003/ भाषण .21, 1915 
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12 , 1993/SRAVANA 21, 1915 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

मादेश 

नई दिल्ली , प्रगस्त 5 , 1993 
का . मा . 601 ( म ) - - पद्रोलियम नियम , 1976 के नियम 200 के अनुसरण 
में कृषकों को हाई स्पीर डीजल प्राप्त करने में पेश मा रही कठिनाइयों तथा मुख्य 
नियंत्रक की सिफारिश पर विचार करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवद्वारा पेट्रोलियम 
क्लास बी में माने वाले हाई स्पीड डीजल भायल को उक्त नियम के अनुज्ञा प्रपत्र 
XII की शर्त 16 के उपबन्धों से छूट देतो है , परन्तु शर्स निम्नानुसार होगी यथा - -- 

ऐसा कोई कन्टेनर जो स्टील का बना हुमा नहीं है अथवा 200( दोसौ ) लिटर 
से अधिक क्षमता का है, अनुशप्त अहाते पर पैट्रोलियम क्लास बी से नहीं 
भरा जायेगा । 
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[9.1 . 09-11021/ 1/ 02-faarur] 

देवी दयाल , संयुक्त सचिव 
MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

ORDER 

New Delhi August 5 , 1993 
S . O . 601( B ). - In pursuance of rule 200 ofthe Petroleum Rulcs, 1976 , the 
Central Government in consideration of the difficulties experienced by the agri 
culturists to obtain supplies of high speed diesel oil and on the recommendation 
of the Chief Controller hereby exempts high speed diesel oil falling under 
Petroloum class Bfrom the provisions ofcondition 16 of the Licen.ce Form XII of 
the said Rules, Subject to the following condition , namely : 

No container which is not made of steel or is of a capacity exceeding 
200 (two hundred ) litres shall be filled in with petroleum Class B at the 
licensed premises. 


2 . This order shall . rcmain in force upto the 31st December. 1993 

[ File No. P - 11021/ 1 /92-DIST 

DEVI DAYAL Jt. Secy. 


Prinied by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Maya Puri, Now Delhi- 110064 
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